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FAIRFIELD CAPITAL S.A. 

Societe Anonyme 

Siege social: 42, rue de la Vallee L-2661 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg: B-108.888 


Extrait rectificatif 


L’actionnaire unique de la societe FAIRFIELD CAPITAL S.A. (la « Societe ») a decide lors 
de I’assemblee generale annuelle tenue le 23 decembre 2016 de renouveler le mandat de 
Gerardus VAN DER HORST en tant qu’ administrateur unique et le mandat d’Audit Trust S.a 
r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Societe jusqu’a I’assemblee generale 
annuelle de la Societe qui se tiendra en 2017 et non jusqu’a I’assemblee generale annuelle 
de la Societe qui se tiendra en 2021 comme depose le 09 janvier 2017 sous la reference 
LI 70003674. 


Luxembourg, le 09 janvier 2017 



